Windows ® 7 をお使いのお客様へ 


I お使いになる前に 

付属の Windows ® 7用 CD - ROM をお使いくだ 
さい。本製品のセットアップおよびプ U ンタドラ 
イバのインス! -- ルについては、かんたん設置ガ 
イドの手順、およびこのシートの記載に従ってく 
ださい。 


1" インス I ルにおける注意事項 

ドライバ&ソフトウエア、もしくは Windows ® 用 
BRAdmin Light をインストール中に、[ユーヴー 
アカウント制細画面び表示されたときは、[はい] 
をク U ックしてください。その後、かんたん設置 
ガイドの手順に進んでください。 

ドライバ&ソフトウエアのインストール 




じ(下の画面が表示されたら、チェックボックスを 
クリックして[インストール]をクリックし、イ 
ンストールを完了させて<ださい。 


ド 1 Windows セキュ U ティ 

このデバイスソフトウエアをイシストールしますか？ 

名前: Brother プリンタ 
づ^菊 j 元； B の th が Indu ホお, ltd. 
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、じ インストー jKD ♦[インストールレ 




このデバイスソフトウエアをインストールしますか？ 
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I レします力、？ 

バス 

フト。ェァを A (いン スト—ルの に インストールしない似 I 


ユ ーtf- アカウントおが 

次の不明な発行元からのプ□グラムにこのコンピューターへのをまを許 
巧しますか？ 


プ□グラム名： Inst32.exe 



© 詳細を表示する (D) (I はし、 00 つ ] I しル、え (N) J 

ヘルプを表示しま す r れら の巧なホ表示する 々イ S ンヴををきする 


Windows ® 用 BRAdmin Light のインス I -- ル 



I ステータスモニタについて 

ステータスモニタの表示 
■ レーザー/ LED モデルの場合 

インストール中に[ステータスモニタを有効にす 
る]を選択すると、 图 もしくは.©びタスクバー 
に表示されます。 

■ インクジェットモデルの場合 

初期設定では、ステータスモニタび [ ON ] になっ 
ていますので、 W ちしくは.©びタスクバーに表 
示されます。 

©をタスクバーに表示するには、じ(下の手順を 
行ってください。 
i . g をク IJ ックする 

(ルさいウィンドウにステータスモニタアイコン 
び表示されます） 

2..©をタスクバーにドラッグする 




[動作 環境 


オペレーティング 
システム ( OS)^J 

対応機能 

必須 CPU 速度 

必須メモリ 

推奨メモリ 

必要ディスク容量 

ドライバ 

アプリケーション 

Windows ® 1 乂を 

プリンタ 
スキヤナ 

PC ファクス※3 
フオトメディア 
キヤ プチ ヤ^ 4 

Intel ® Pentium ® 4 
同等/ 

64ビッ h 対応 CPU 
(Intel ⑥ 64/ AMD 64) 

]G 巨 

(32 ビット） 

2 G 巨 

(64 ビット） 

]G 巨 

(32 ビット） 

2 G 巨 

(64 ビット） 

650 MB 

530 MB 


《 ]Microsoft® Internet Explorer® 己.己し如きのブラウヴび必要です。 

《2 WIA ドライバは解像度] 200 X ] 200 dpi まで、 Brother Scanner U 川 ity は解像度] 9200 x ] 9200 dpi まで対応できます。 
《3モノク□ファクスのみ 
《4インクジェツトモデルのみ 

本紙に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

最新のドライバやファームウェアをサポートサイト（ブラヴーソリューションセンター）より 
ダウン□ー ドすることびでさます。 

詳しくは、 http://solutions.brother.co.jp/ へ 
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